Regn . No . KERBIL /2012 / 45073 

dated 5 - 9 - 2012 with RNI 


കേരള സർക്കാർ 
Government of Kerala 

2014 


Reg. No. KL /TV (N )/634 /2012 - 14 


COVERNM 


രള സർക്ക 
WMENT OF 


lepo. 


KERALA 


tl cf Kk doly 


KERALA GAZETTE 


ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


തിരുവനന്തപുരം, 


beijo 3 


ചൊവ്വ 


2014 2002 22 

22nd July 2014 
1189 AbonsDO 6 
6th Karkadakam 1189 


നമ്പർ 


Vol. III 


No . 


Thiruvananthapuram , 

Tuesday 


1936 CO 45 (W0 31 
31st Ashadha 1936 


PART III 
Education Department 


NOTIFICATION 


9. Sri Abey J. Paul 
10 . Sri Bosekumar 
11 . Sri A . Ajith 
12. Sri K . N . Raji 
13. Sri K . Loyid Joseph 
14. Sri K . Manomohan 
15 . Sri M . S. Augustine 


No. C2/12493/2014 /Coll. Edn . 

24th May 2014 . 
The Departmental Promotion Committee (Lower) for 
the Collegiate Education Department met on 16 -5 - 2014 and 
prepared the following select list of Junior Superintendents 
suitable for promotion to the post of Senior Superintendents 
during the year 2014 from the field of choice. 

1. Sri P. E . Mohammed Ansari 
2. Sri M . D . Joylal 
3. Sri K . Jayachandran 
4. Sri Paul John 
5. Smt. G . Mini 
6. Sri P. K . Rajendran 
7. Sri M . O . Abdul Khadar 
8. Sri B . S. Jayakrishnan 


16 . Sri M . K . Sudhakaran 


17. Sri C. P. Raju 


M . NANDAKUMAR I. A . S ., 


Director and Convenor-DPC ( Lower ) 
Collegiate Education Department. 
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KERALA GAZETTE 


[PART III 


നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 


(1) 


ഡിപ്ലോമ സർട്ടി ഫിക്കറ്റ് നഷ്ട പ്പെട്ടു പോയി രി ക്കുന്നു . 
ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 

-- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പര സ്യ തീ യതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


നമ്പർ റ്റി. എക്സ് . 12/ 1537/ 2014 . 

2014 ജൂ ൺ 10 . 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 1994 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ 
നടത്തിയ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ടെക്നോളജി ഡിപ്ലോമാ പരീക്ഷയിൽ 
പാലക്കാട് ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിൽ നിന്നും 
16596 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ ശ്രീമാൻ രാമചന്ദ്രൻ, ആർ. 
എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു - 
പോയി രി ക്കുന്നു . ആർക്കെ ങ്കിലും ഈ സർട്ടി ഫിക്കറ്റ് 
കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, 
തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു തരുവാൻ 
താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പര സ്യ തീ യതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


നമ്പർ റ്റി. എക്സ് . 11/1685/ 2014. 

2014 ജൂൺ 28. 
- സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2003 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ 
നടത്തിയ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ പരീക്ഷയിൽ 
കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിൽ നിന്നും 
80010964 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ കുമാരി ശ്രീഷ, കെ . പി . 
എന്നവർക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു 
പോയി രി ക്കുന്നു . ആർക്കെ ങ്കിലും ഈ സർട്ടി ഫിക്കറ്റ് 
കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, 
തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു തരുവാൻ 
താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 

-- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതിഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പര സ്യ തീ യതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


- ( 2) 
നമ്പർ റ്റി . എക്സസ്. 3/ 3315/ 2014. 


2014 ജൂൺ 24. 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2009 നവം ബർ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്ലോമ 
പരീക്ഷയിൽ മോഡൽ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ്, കരുനാഗപ്പള്ളി 
പോളിടെക്നിക്കിൽ നിന്നും 86230103 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം 
പാസായ ശീമാൻ മുനീർ , എം . എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറുടെ 
കാര്യാലയം, കൈമനം, 

- ( ഒപ്പ്) 
തിരുവനന്തപുരം. 

സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ. 


